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Schale zu erstrecken, welche aussen von der OberfLache JP, innen von einer anderen Flache F' begrenzt wird, von der aus nach innen der Fliissigkeitsmasse bin s = 0 ist. lit sdt = rf giebt das Volumen dieser Scbale, wenn sie an jeder Stelle iin Verhaltniss von e zu 1 ge-dehnt ist, \ \ \ £2dr = z" gleichfalls das Volumen dieser Schale, wenn die Dehnungen jeder Stelle im Verhaltniss von £2 zu 1 stattgefunden haben. Also
I = kTCtytQi  -f Sxtyt'Qi   + 4tf#r"pia. Das zweite Glied im Ausdruck (36) dreiinal integrirt giebt
11 =
Der erste Tbeil in diesem Gliede ist der von Gauss bestiinmte, im zweiten Theile bedeutet r den Abstand des Rauin elements dt vom Oberflacheneleinent dF. Wiederuin ist der Rauni auf die Schale ein-zuschranken. Aber hier komint nicht einmal die ganze Schale in Frage, sondern nur derjenige schalenformige Theil derselben , der aussen von JP, innen von einer F parallelen nnd von F uin den Wirkungsradius H abstehenden Flache F" begrenzt wird. In einer solchen Schale, die gegen die erst betrachtete auch nach van der Waals unendlich dtinn sein soil, darf man £ als constant ansehen und gleich seinem Werth an der Oberflache aonehmen, also setzen
Qi                             Qi
Demnach wird das zweite Integral
„<»,_„,//„ (Jp £,.).
In beiden Integralen unter II komnit soniit die namliche Grosse
vor, aber die Integration nach t erstreckt sicli iin ersteii Integral iiber den ganzen Eauni, im zweiten nur uber die Schale zwischen F und F11. Reducirt man jedoch beide nach Gauss' Verfahren oder mit dem Green'schen Satz (Bd. I, S. 47 ff.) auf Flachenintegrale, so erhiilt man, indem
1h nochmalige Integration die Energie der ganzen Masse bilden, so haben wir als erstes Glied
